Za spokój duszy S. p. 


SCHMIDTA 


długoletniego pracownika b. Elektrowni Miejskiej w Krakowie 


odprawione zostanie 


w niedzielę dnia 8 lutego 1953 r. o godz. 9 rano w katedrze 
na Wawelu przed ołtarzem św. Stanisława 


Nabożeństwo żałobne 


na które zapraszają : 


Koleżanki i Koledzy. 


